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рт комплекс решает задачи не только качественно, но и экономно 


К своему профессиональном празднику строители подходят с впечатляю- 
щими результатами проделанной работы по созданию современных военных 
и специальных объектов, зданий и сооружений военной инфраструктуры и 
социального назначения. Нынешние темпы строительных работ позволя- 
ют рассчитывать на то, что с масштабными планами 2017 года военные 
строители справятся качественно и в срок. 


Масштабные задачи перед во- 
енными строителями во втором 
десятилетии ХХГ века поставила 
сама жизнь. Точнее, те условия, 
которые по разным причинам 
объективного и субъективного 
характера сложились к тому вре- 
мени. Если коротко, то их можно 
охарактеризовать так: износ до- 
ставшейся в наследство ещё с со- 
ветского времени инфраструктуры 
восных городков в целом и объ- 
ектов частей и соединений в част- 
ности при острой необходимости 
размещения нового вооружения и 
военной техники, поступающих в 
процессе реализации госпрограм- 
мы вооружения. И, конечно, не- 
обходимость создать комфортные, 
соответствующие требованиям и 
возможностям времени условия 
для проживания воспиослужащих 
и членов их семей, закрыв наконец, 
пресловутый квартирный вопрос 
для людей в погонах. 

Мощный импульс для выпол- 
нения задач по предназначению 
военные строители получили в 
конце 2012 — начале 2013 года. 
Назначение министром обороны 
тенерала армии Сергся Шойту, 
обладавшего огромным опытом в 
строительстве, оказало позитивное 
влияние на всю военную строи- 
тельную вертикаль. Темпы обнов- 
ления оборонной инфраструкту- 
ры за счёт строительства новых и 
капитального ремонта имевшихся 
зданий и сооружений с 2013 года 
резко возросли. 

Более того, строители пачали 
буквально творить чудеса в интере- 
сах обороны. Одним из них, безус- 


ловно, стало возведение менее чем 
за один (!) год Пациопального цен- 
тра управления обороной Россий- 
ской Федерации на Фрунзенской 
набережной Москвы. Помнится 
церемония закладки символиче- 
ского камня будущего НЦУО 20 
января 2014 года, когда министр 
пообещал, что к концу года центр 
будет построен. Верилось в это с 
трудом... Однако даже не 31-го, а 


16 спортивных и 29 специальных, 
армейских объектов. 

Специалисты АО «ГУОВ» реа- 
лизовали ряд знаковых для страны 
проектов. В их числе Президент- 
ские кадетские училища в Севасто- 
поле, Тюмени и в Республике Тыва, 
‘Суворовские военные училища 
в Перми и Туле, микрорайон для 
матросов и офицеров Черномор- 
ского флота в Крыму, школы для 
одарённых детей военнослужащих 
в Санкт-Петербурге и Воронеже, 
парк «Патриот» в Подмосковье. 

В рамках импортозамещения 
за два месяца реализована концеи- 
ция Автономных полевых лагерей 
(АПЛ). Доля российских техноло- 


В первом полугодии 2017 года введено 
в эксплуатацию 587 зданий и сооружений (93 


процента от плана) 


уже 1 декабря 2014 тода НЦУО за- 
ступил па босвос дежурство. 

Взятых с той поры темпов восп- 
ные строители не снижают. В раз- 
ных регионах России со сложными 
теотрафическими и климатически- 
ми условиями, в сейсмоактивных, 
торных и пустынных местностях, в 
районах вечной мерзлоты они про- 
ектируют и возводят, применяя со- 
временные и традиционные техно- 
логии, сотни различных объектов. 

Только Главное управление об- 
устройства войск (АО «ГУОВ») за 
последние четыре года собствен- 
ными силами и с привлечением 
партнёров построило в разных ре- 
тионах России 52 360 служебных и 
постоянных квартир для военнос- 
лужащих, общей площадью 

2 млн м?. Возведено 108 объ- 
ектов социально-бытового назна- 
чения: 27 в области восппой мс- 
дицины, 37 в сфере образования, 


тий в производстве АПЛ достигает 
88 процентов. Вооружённые Силы 
РФ получили 8 АПЛ, благодаря 
чему 4000 солдат и офицеров обе- 
спечены комфортом в полевых ус- 
ловиях несения службы. На поток 
поставлено обеспечение воинских 
частей в любой точке страны бы- 
стровозводимыми  тенто-мобиль- 
ными устройствами (ТМУ) для хра- 
нения техники. 

В 2016 году специалисты АО. 
«ГУОВ» ввели в строй 258 объек- 
тов, состоящих из 908 зданий и со- 
оружений. 66 объектов жилищного 
фонда — это 135 домов и казарм 
разной высотности. 157 объектов, 
состоящих в общей сложности из 
622 особых и типовых корпусов — в 
составе комплексов военного об- 
разования, медицины, культуры и 
спорта. Среди пих иссколько осо- 
бых объектов. 

В Ростовской области заверше- 


на первая очередь строительства 
полигона Кадамовский. Объекты 
инфраструктуры современной во- 
инской части созданы специально 
для вновь возрождённой Идрицко- 
Берлинской ордена Кутузова мото- 
стрелковой дивизии. 

В Кызыле по особому проекту 
построен равпоценный по площа- 
ди основного здания новый корпус 
пансионата лля девочек Президент- 
ского кадетского училища. На пло- 
щади 21 200 м? размещены жилые 
комнаты, 25 учебных классов, шко- 
ла единоборств. 

В Москве впервые за многие 
десятилетия отреставрирован и 
реконструирован лечебный корпус 
Медицинского центра Централь- 
ного военного клинического госпи- 
таля имени Мандрыки общей пло- 
щадью 12 000 м? на 300 посещений 
в смену, 

В Ленинградской области за- 
вершено строительство музейного 
комплекса «Дорога жизни» 

В Крыму при обустройстве 
отдельной бригады береговой 
оборопы сданы под ключ по- 
вые казармы, столовая и детский 
сад на 70 мест лля детей военно- 


служащих. 
АО «ГУОВ» — лишь часть во- 
енно-строительного — комплекса, 


который в целом выполняет гораз- 
до больший объём работ. Всего в 
интересах Минобороны только в 
2017 году, как сообщил заместитель 
министра оборопы Тимур Иванов, 
для военных округов и видов, ро- 
Дов войск и сил предусмотрен ввод 
в эксплуатацию 3166 зданий и со- 
оружений, из которых 2881 — объ- 
екты специального, военного на- 
значения, 163 здания и сооружения 
социальной инфраструктуры (ме- 
дицинские, санаторно-курортные, 
культурпо-досуговые и спортив- 
ные) и 122 — объекты жилья. 


ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО 


и 


АТАСНАЯ ЗВЕЗАА 


Центральный орган Министерства обороны Российской Федера 


Сплав Атлеты 
мастерства 0. Со города-героя 
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В Псковской области 


завершается показное 


полковое тактическое учение ВДВ 


`За десантированием и действиями 
подразделений на площадке призем- 
ления Кислово наблюдал командую- 
щий ВДВ генерал-полковник Андрей 
Сердюков, командующий войсками 
Западного военного округа генерал- 
полковник Андрей Картаполов, а 
также командующий военпо-траис- 
портной авиацией ВКС генерал-лей- 
тенант Владимир Бенедиктов. 


В манёврах принимает уча- 
стие 104-й гвардейский десант- 
но-штурмовой полк, усиленный 
расчётами беспилотных летатель- 
ных аппаратов из состава 31-й 
твардейской десантно-штурмовой 
бригады, подразделением бригады 
специального назначения ВДВ, 
военнослужащими — отдельного 
полка связи ВДВ и другими струк- 
турами. 


операции по разрешению кри- 
зисной ситуации в Северо-Запад- 
ном регионе. 

Актуальность темы учения об- 
условлена нарастанием в наше 
время нетрадиционных форм про- 
тивоборства, активизации оппо- 
зиционпых и пациопалистических. 
организаций. 

Как рассказал генерал-полков- 
ник Андрей Сердюков, подготов- 
ка командиров, штабов и подраз- 
делений проводилась на полевых 
подвижных пунктах управления, 
техническую основу которых со- 
ставляют средства связи и автома- 
тизации. Использовалась автома- 
тизированпая систсма управления 
ВДВ «Андромеда-Д». 

При розыгрыше боевых дей- 
ствий были отработаны вопросы 
десантирования передового отря- 


В ходе учения было выполнено 
исследовательское десантирование боевых 
машин и парашютных грузов БМД-4 и 
БТР-МДМ из самолёта Ил-76МД 


На первом этапе учения осу- 
ществлялась подготовка техники 
и Личного состава к десантирова- 
нию. На аэродроме Кресты прове- 
ли швартовку и погрузку техники 
боевых машин десанта. 

Согласно замыслу учения 
подразделения  десантно-штур- 
мового полка решали задачи в 
условиях противодействия ди- 
версионно-разведывательных 
групп. Десантирование и боевые 
действия выполнялись в передо- 
вом отряде группировки войск 
быстрого реагировапия в рамках 


да в составе усиленного парашют- 
но-десантного батальона, а также 
захваг аэродрома и обеспечение 
Десантирования главных сил пол- 
ка посадочиым способом. 

Первой на площадку Кислово 
приземлилась труппа специаль- 
ного назначения. Она десанти- 
ровалась из транспортно-боевого 
вертолёта Ми-8 с парашютной си- 
стемой «Арбалет-2» с использова- 
нием кислородного оборудования 
и систем навигации с высоты 4 ты- 
сячи метров. 


На страже здоповья 


Е 
Е 
5 


Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил открыв- 
шийся недавно лечебный корпус 52-го консультативно-диагностического 


центра Министерства обороны. 


Глава военного ведомства за- 
слушал доклад об организации 
‘работы введённых в строй объек- 
тов, оснащении их современным 
медицинским оборудованием и 
дальнейшем развитии воснио-мс- 
дицинской организации. Мипистр 


дал поручение перевести высоко- 
технологические лечебно-диагно- 
стические центры военного ве- 
домства на круглосуточную работу; 

В этой связи он обязал свое- 
то заместителя Тимура Иванова И 
руководство Главного военно-мс- 


дицинского управления в кратчай- 
шие сроки разработать штатное 
расписание, позволяющее вести 
круглосуточный приём и обследо- 
вание в новых лечебных центрах 
военного ведомства. Круглосугоч- 
ная работа медицинских центров 
позволит в разы уменьшить время 
ожидания обследования, в том 
числе по сравнению с общеграж- 
данской медициной. 

В состав пового, построенного 
в 2017 году 8-этажного лечебно- 
диагностического корпуса вошли 
операционные, оснащённые са- 
мым современным высокотехно- 
логическим медицинским обору- 
дованием и аппаратурой эксперт- 
ного класса. Введение в эксилуа- 
тацию нового комплекса в составе 
центра позволит дополнительно 
обеспечить до 4 тысяч посещений 
в сутки, а также увеличить числен- 
ность прикреилённого континген- 
та на 15 тысяч человек. 

В центре развёрнуты 58 лечеб- 
ных и 19 диагностических отделе- 
ний. Широко используется обо- 
рудование последнего поколения, 
позволяющее выявлять заболева- 
Пия па ранних стадиях. 


Андрей ГАВРИЛЕНКО * 


«Армия-2017»: старт 22 августа 


В Конгресспо-выстивочном центре 
«Патриот» прошёл брифинг для ино- 
страпных военных атташе, посвя- 
щённый предстоящему ПТ Между- 
народному военно-техническому фо- 
руму (МВТФ) «Армия-2017. В нём 
приняли участие более 100 аккреди- 
тованных в Российской Федерации 
военных дипломатов, представляю- 
щих около 80 стран Европы, Ближ- 
него Востока, Африки и Азиатско- 
Тихоокеанского региона. 


В ходе брифинга начальник 
Тавного управления научно-ис- 
следовательской деятельности и 
технологического сопровождения 
передовых технологий (инноваци- 
онных исследований) Миноборо- 
ны России (ГУНИД Минобороны 
РФ) Александр Миронов расска- 
зал собравшимся об особсппостях 
статической экспозиции образцов 
военной и специальной техники 
и форматах демонстрационной и 
научно-деловой программ форума. 
До участников встречи была до- 
ведена информация, касающаяся 
форума. 


ПАТРИОТ ЭКСПО 


«Армия-2017»,  на- 


Форум 
помним, пройдет па территории 
Копгрессно-выставочного центра 
«Патриот», полигона Алабино и 
‘аэродрома Кубинка с 22 по 27 ав- 
туста. В настоящее время завер- 
шается заключительный этап его 


подготовки. 
Своё участие в МВТФ подтвер- 
дили 1209 российских и зарубеж- 


ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА. 


ных предприятий и организаций. 
Будет продемонстрировано более 
18 750 экспонатов, па 62 процента 
больше, чем их было на прошло- 
годнем форуме. На «Армии-2017» 
созданы все условия для демон- 
страции продукции российского и 
иностранного производства. 

я 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 


Чтобы ввести противника в 
заблуждение относительно ис- 
тинного замысла, был выбро- 
шен ложный десант с самолётов 
Ан-26 на парашютных системах 
«Арбалет-1» и «Арбалет-2» типа 
«Крыло». Их аэродинамические 
свойства позволяют планировать 
в воздухе на дальность до 30 км. 

По легенде учения, группы 
спецназа забрасываются в 


тыл про- © 
тивника А 
за день-два * 

до  десан- \ 
тирования \ ) 
основных \ 
сил. При этом ‚ 
использование Й 
кислородного 


м 


оборудования высотного десан- 
тирования позволяет осущест- 
влять их выброску с высоты до 8 
тысяч метров. 
В комилект кислородного 
оборудования входит защитный 
шлем, па котором 
размещены средства 
связи, очки ноч- 
ного видения и другие 
приспособления, а также 
кислородная маска. Кро- 
ме того, там имеются блоки 
кислородного оборудования 
(бортовой и парашютиста), рас- 
пределительная коробка, грузо- 
вой коптейиср. 
Для более детального 
вскрытия расположения и 
состава противника при- 
менялся БЛА «Орлан-10», 
вся информация с кото- 
рого в режиме реально- 
то времени попадала 
на рабочее место на- 


ВР-75773 чальпика развед- 


ки полка. 


В динамике учения был отра- 
ботан алгоритм действий разве- 
дывательного дозора, в составе 
которого находился авианавод- 
чик, оснащенный КРУС «Стре- 
Лец». 

Па учении было выполнено 
исследовательское десантирова- 


На учении было выполнено исследовательское 
десантирование боевых машин и парашютных 
грузов БМД-4 и БТР-МДМ из самолёта 


Ил-76 


ние боевых машин и парашют- 
ных грузов БМД-4 и БТР-МДМ 
из самолёта Ил-76. Провёл его 
929-й Государственный лётный 
испытательный центр в рамках 
совместных испытаний средств 
Десантирования по опытно-кон- 
структорской работе «Бахча-У- 
ПДС». 


_ ВРАСНАЯ ЗВВАА 


Далее четырьмя Ил-76мМД 
были  десантированы восемь 
БМД-2, один БТР-Д, три мото- 
вездехода и 24 десантника. После 
чего последовал параппютный де- 
сант в составе 600 человек. 

— Мы проводим показнос пол- 
ковое учение на базе 76-й гвардей- 


ской десантно-штурмовой диви- 
зии с десантированием и боевой 
стрельбой. На нём поэтапно отра- 
батываются все вопросы подготов- 
ки подразделением перед десан- 
тированием и решения сложных 
тактических задач, связанных с 
захватом объектов в тылу против- 
пика, совершением 


Десантно-штурмовых — рейдовых 
действий для занятия выгодных 
рубежей, дорог и коммуникаций, 
а также ведением наступательных 
и оборонительных действий, в том 
числе манёвренных, — резюмиро- 
вал генерал-полковник Сердюков. 

Командующий ВДВ отметил, 
что по итогам завершёпиого эта- 
па учепия можно с увереппостыю 
сказать, что все задачи решены, а 
для обучаемых — командиров ча- 
стей и соединений, начальников 
штабов — начался отсчёт их даль- 
нейшей методической работы с 
личным составом. 


Ро 


ж+* 
Па следующем этапе ПТУ 
гвардейцы Псковского 104-го 


Десантно-штурмового полка при 
поддержке ракетчиков и авиации 
уничтожили группировку услов- 
ных боевиков. 

После высадки с техникой 
на аэродром Кислово десантно- 
штурмовые батальоны переме- 
стились в район переправы через 
реку Великую и Провсли «зачист- 


«АрмиЯ-2017”: старт 22 августа 


На форуме будет представлено 18 750 экспонатов 


Национальные экспозиции 
представят семь государств: Ар- 
мения, Белоруссия, Казахстан, 
Китай, Пакистан, Словакия и 
ЮАР Всего в работе форума пла- 
нируют принять Участие 78 пред- 
приятий из 14 зарубежных страи. 
Кроме того, 59 государств под- 
тверлили участие в форуме своих 
военных делегаций. 

Статическая экспози- 
ция форума форми- 
руется по единому 
замыслу в выста- 
вочных павильо- 


ской программы форума впервые 
спланирован показ возможно- 
стей ВВСТ в ночное время. 


Кроме того, будут проде- 
монстрированы возможности 
морских  робототехнических 


комплексов на озере Комсо- 
мольское и стрелкового оружия 
па войсковом стрельбище по- 
лигона Алабино, 
В рамках научно-деловой 
программы спланировано 140 
мероприятий по наиболее 
актуальным вопросам 
развития военно- 
технической сфе- 


] ры, что на треть 
нах и на откры- № — ® превышает по- 
тых площадках >. казатели 2016 
Конгрессно- —% года. 
выставочного Запланиро- 
центра «Патри- ваны  перего- 
от», полигона воры и встречи 
Алабино и аэро- представителей 
дрома Кубинка зарубежных 


общей площадью 
258 тысяч кв. ме- 
тров, в том числе впер- 
вые в шести павильонах 
промышленного комплекса с ис- 
пользованием территории поряд- 
ка 40 тысяч кв. метров. 

К динамическому показу на 
полигоне Алабино привлекается 


стран с руководством Ми- 
нобороны России и представи- 
телями российского оборонно- 
промышленного комплекса. 
Первые три дня работы 
МВТФ отводятся на официаль- 


К динамическому показу на полигоне Алабино 
привлекается 255 современных 

и перспективных образцов вооружения, 
военной и специальной техники 


255 современных и перспектив- 
ных образцов вооружения, во- 
енной и специальной техники 
(ВВСТ). Из них 213 единиц — по 
линии Минобороны России, 34 
изделия от предприятий и ор- 
ганизаций промышленности, а 
также 8 робототехнических ком- 
плексов военного назначения 
В этом году в рам- 
ках динамиче- 


ную часть: работа первых лиц 
государства, руководителей ор- 
ганов государственной власти, 
предприятий  промышленно- 
сти, специалистов и делегаций 
иностранных государств. Вход 
на мероприятия в эти дни — по 
предварительной регистрации. 
Пятница, суббота и вос- 


кресенье — дни массового по- 
сещения. 

«Армия-2017» будет иметь 
ряд особенностей. К наиболее 
интересным следует отнести 
выставки «Российская выстав- 
ка вооружений» и «Интеллек- 
туальные промышленные тех- 
пологии». Посетителей ждут 
новинки и на расширенной 
экспозиции «Инновационный 
клуб», а кому-то особенно по- 
нравится второй чемпионат по 
дрон-биатлону. 

По мнению организаторов 
форума, особенно притягатель- 
ными для посетителей парка 
«Патриот» будут экспозиция, 
посвящённая деятельности 
группировки российских войск 
в Сирийской Арабской Респу- 
блике, и экспозиция трофейно- 
го оружия, захваченного у меж- 
дународных террористических 
труппировок в Сирии. 


Начальник ГУНИД Минобороны РФ Алексаидр МИРОНОВ 


Завершая своё выступление, 
начальник ГУНИД Минобо- 
роны РФ Александр Миронов 
попросил участников брифин- 
га довести полученную инфор- 
мацию о форуме «Армия-2017» 
до руководителей военных ве- 
домств зарубежных государств, 
а также выразил уверенность, 
что их участие в работс форума 
послужит укреплению между- 
народного военно-техническо- 
то сотрудничества 

С информацией по направ- 
лениям деятельности форума 
перед военными атташе высту- 
пили представители Главного 
управления международного 
военного сотрудничества Ми- 
нобороны России и АО «Росо- 
боронэкспорт». 


Юрий АВДЕЕВ * 
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ку» местности от незаконных во- 
оружённых формирований. За- 
тем реку форсировали основные 
силы полка, заняв выгодную для 
обороны позицию. 

Прорыв десантников на за- 
нятый противником берег с воз- 
духа поддерживали истребители 
Су-27 и Су-34, а также самоход- 
ные артиллерийские установки 


«Спрут». 
Условный завод боевиков 
по изготовлению взрывных 


устройств был уничтожен двумя 
оперативно-тактическими  ра- 
кетами — их удар сымитировали 
подрывом заложенной на специ- 
альном поле взрывчатки. 

В операции также применя- 
лись  истребители-перехватчики 
МиГ-31ЬМ, патрулировавшие воз- 
душное пространство над полем 
боя на случай появления авиации 
противника. Групиы специалистов 
РЭБ вели радиоперехват перегово- 
ров командиров боевиков. 


Александр ПИНЧУК * 
Псков 


|1} = 

— Таким образом, основные 
силы и средства в 2017 тоду со- 
средоточены на завершении стро- 
ительства объектов обустройства 
боевых позиций, мест размещения 
передислоцируемых  подразделе- 
‘ний, парковых и технических зон 
для повейших комплексов воору- 
жения, а также аэродромной сети, 
причального фронта и полигонов, 
— пояснил Тимур Иванов. 

При этом в первом полуго- 
дии введено в эксплуатацию 587 
зданий и сооружений (93 процен- 
та от плана). Из них 423 здания и 
сооружения специального назна- 
чения, 72 здания социальной ин- 
фраструктуры и жилья, 92 здания 
и сооружения — объекты капи- 
‘тального ремонта. Кроме того, по 
162 зданиям работы завершены, и 
в настоящее время осуществляется 
оформление на них разрешитель- 
‘ной документации. 

Переданные в эксплуатацию 
сооружения и объекты обладают 
ВЫСОКИМИ ТСХНИЧескими Харак- 
теристиками, оснащены соврс- 
менными системами, которые 
обеспечивают надёжное боевое 
‘управление, хранение и функцио- 
нирование вооружения и военной 
техники. Одновременно предус- 
матривается необходимая инфра- 
структура безопасности и охраны, 
что в целом позволяет обеспечить 
выполнение мероприятий по ор- 
танизации боевой и повседневной 
‚Деятельности подразделений. 

Множество различных объек- 
тов военные строители сдали во П 
квартале 2017 года. 

Так, завершена реконструкция 
площадок под размещение стаци- 
онарного боевого ракетного ком- 
плекса «Ярс» дислоцированной 
в Козельске ракстиой дивизии, 
что позволило обеспечить загруз- 
ку ракет и поставить их на боевое 
дежурство. При этом, разумеется, 
выполнен монтаж системы для 
охраны и обороны периметра, а 
также построены караульные по- 
мещения для несения дежурства 
расчётами охраны и обороны бое- 
вых стартовых позиций. 

В ходе первого этапа рекон- 
струкции аэродрома Моздок в 
Республике Северная Осетия — 
‘Алания завершены работы по соз- 
данию искусственных покрытий 
взлётно-посадочной полосы № 2, 
двух рулёжных дорожек, площадок 


Призванные созидать 
акь-ь авы 


разрядки воздушных судов, про- 
жекторных станций и беспилот- 
ных летательных аппаратов. 

‘Сданы в эксплуатацию объек- 
ты парковой зоны и технической 
территории ракетной бригады 
Центрального военного округа в 
посёлке Рланский Свердловской 
области; объекты 1-й очереди де- 
журной позиции группы зспитных 
ракетных дивизионов дислоциро- 
ванной в Хакасии зенитной ракет- 
ной бригады ЦВО; две казармы и 
столовая в военном городке 45-й 
твардейской отдельной бригады 
специального назначения; объек- 
ты отдела модернизации, обслу- 
живания и хранения вооружения, 
военной и специальной техники 
и военно-технического имущества 
центра подготовки специалистов в 
Солнечногорске. 


ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА 


Специалисты Военно-строи- 
‘тельного комплекса Министерства 
обороны построили Многопро- 
фильную клинику за 828 дней. 

Общая площадь Многопро- 
‘фильной клиники — 150 тысяч м. 

В МПК одновременно смогут 
находиться на стационарном лече- 
нии 630 пациентов. За годв 27 опе- 
рациоппых можно проводить 20 
тысяч операций (16 тысяч из них 
сложных с применением высоко- 
‘лехнологичного оборудования). 

Чтобы только перечислить всё, 
что военные строители возвели 
даже в одном квартале, не хватит 
тазетной страницы. А ведь ещё 
надо бы сказать о планах, которых 
по-прежисму громадье. К примеру, 
специалистами «ГУОВ» совместно 
с представителями Минобороны 
России разработан план создания 


Из возводимых медицинских объектов самым 


уникальны: 


стала Многопрофильная клиника 


Военно-медицинской академии имени Кирова 


в Санкт-Петербурге 


Болыное значение руководство 
Минобороны придаёт обновле- 
нию объектов социальной инфра- 
структуры, прежде всего жилья для 
военнослужащих и зданий для во- 
сипых медицииских учреждений. 
Во втором квартале завершено 
строительство двух жилых домов 
на 238 квартир в городе Каменске- 
Уральском Свердловской области, 
трёх 16-квартирных жилых домов 
и детского сада в военном городке 
4-й военной базы Южного военно- 
го округа в. лице Южной Осе- 
тии Цхинвале, жилого дома на 314 
квартир в Пахабиие Московской 
области, казармы для размещения 


воздушно-десантной дивизии в 
Туле. Завершена вторая очередь 
строительства детского сада для 
детей военнослужащих отдельной 
бригады в селе Перевальном Ре- 
спублики Крым. Продолжается 
ввод в эксплуатацию жилья для 
военнослужащих в Москве. 

Из возводимых медицинских 
объектов самым уникальным ко- 
нечно же стала Многопрофильная 
клиника — Военно-медицинской 
‘академии имени Кирова в Санкт- 
Петербурге. 


24 — производственно-логистиче- 
ских комплексов (ПЛК). Его реа- 
лизация позволит полностью мо- 
дернизировать систему тылового 
обеспечения воинских частей, а 
также сократит расходы на содер- 
жанис армейских объектов па 15 
млрд рублей в год. Так что работа. 
военного строительного комплекса 
— это не только затраты. Создавая 
объекты для Вооружённых Сил, он 
позволяет достичь и значительной 
экономии бюджетных средств. 

Однако самое главное то, что, 
возводя жилые дома и казармы 
для личного состава, парки для 
хранения техники, склады и по- 
лигоны, причалы и взлётные по- 
лосы, военные строители тем са- 
мым обеспечивают нормальную 
повседневную жизнедсятельность 
войск и сил в пунктах их посто- 
янной дислокации и их боевую 
учёбу. Так чго вклад строителей в 
укрепление обороноспособности 
государства трудно переоценить. И 
‘благодарить их за этот вклад нужно 
от всего сердиа. Особенно во вто- 
рое воскресенье августа — в День 
строителя. 

С праздником, созидатели! 


Александр ТИХОНОВ * 


КРАСНАЯ ЗВВАА_ 


ПРИКАЗ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


№ 485 


Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщи- 
ки, мичманы, офицеры! 

Уважаемые деятели науки и работники оборонно-промыпленного 
комплекса! 

Дорогие ветераны! 

12 августа отмечается День Военно-воздущных сил. 

На протяжении более 100 лет многими поколениями летчиков, 
ученых, конструкторов и испытателей создавалась героическая ис- 
тория отечественной военной авиации. Своим напряженным, само- 
отверженным трудом они внесли весомый вклад в обеспечение без- 
опасности страны, укрепление ее боевой мощи. 

Подвиги военных авиаторов в годы Великой Отечественной вой- 
ны 1941—1945 годов, их высочайшее мужество, несгибаемая стойкость 
и отвага навсегда останутся в нашей памяти. 

В послевоенные годы именно из военных летчиков был сфор- 
мирован первый отряд космонавтов, положивший начало эпохе осво- 
сния человеком космического пространства. 

'Сегодия личный состав Воздушио-космичсских сил, являясь пра- 
вопреемником славных Военно-воздушных сил, с честью продолжает 
традиции легендарных предшественников, осваивает современные 
образцы вооружения и военной техники, надежно защищает нацио- 
нальные интересы в воздутно-космической сфере, эффективно бо- 
рется с международным терроризмом. 

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, тем, кто вкла- 
дывает свои знания и опыт в обучение молодого поколения, воспита- 
ние настоящих патриотов Отечества. 


10 августа 2017 г. г. Москва 


'Уважасмые товарищи! Поздравляю вас с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, чистого исба и дальтей- 


ших успехов на благо России! 


МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
генерал армии С. Шойгу 


В ближайшие выходные наши авиаторы отметят 105-летие со дня обра- 
зовиния ВВС России. В преддверии юбилея па вопросы «Красной звезды» от- 
ветил главиокомандующий Воздушно-космическими силами России геперал- 


полковник Виктор БОНДАРЕВ. 


— Виктор Николаевич, 12 авгу- 
ста Военно-воздушные силы России 
отметят своё 105-летие. С какими 
результатами подходят ВКС к столь 
значительной юбилейной дате, какие 
события прошлого года вы считаете 
ключевыми? 

— В минувшем году в Воздуш- 
но-космических силах прошёл ряд 
масштабных тактических, лётно- 
тактических и тактико-специаль- 
ных мероприятий боевой учёбы. 
Значительная часть из них была 
проведена с боевой стрельбой и 
применением самых современных 
средств поражения. Увеличилось 
количество совместных и двусто- 
ропних учений. Столь высокая 
интенсивность учебного процесса 
обеспечила надлежащий уровень 
подготовки соединений и воинских 
частей. Как следствие — у нас не 
было срывов при выполнении бо- 
евых задач. 

В марте провели совместную с 
белорусскими коллегами воздуш- 
по-огисвую коиферсицию. В Ией 
приняли участие представители 


сивно поступает новое вооружение и 
военная техника. Как обновление и 
модернизация проходят в ВКС? 

— В 2017 году к нам на воору- 
жение уже поступило около пяти- 
десяги еди- 
пиц новой 


в 
авиацион- -# ии 

ной техни- 

ки: это самолёты _ в 

Су-34, Су-35С, Су-30СМ, = 

Як-130, боевые вертолёты Ка-52, 

транспортные десантные вертоле- \ 

ты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а бы охарак- и 
также более 20 радиолокационных ‘теризовал как 

средств дежурного и боевого режи-  плодотворнос, под- 
ма. Кроме того, промышленность  тверждённое — достигну- 


ведёт доработку и передачу косми- 
ческих аппаратов, ракет-носителей 
военного назначения, радиолока 
‘ционных станций высокой завод- 
ской готовности для обеспечения 
замкнутого поля предупреждения 
© ракетном нападении. Всего до 
конца года на вооружение в части 
ВКС поступят ещё более 70 еди- 
‘пиц авиационной техники, свыше 
40 зенитных ракетных комплексов 


Уже сегодня средний налёт на одного лётчика 
составляет 60 часов, а ведь до конца учебного 


года ещё далеко 


командования ВВС и войск ПВО 
вооружённых сил Белоруссии и 
Азербайджана, Федерального Со- 
брания Российской Федерации, 
должностные лица центральных 
органов военного управления и во- 
енных округов, а также предпри- 
ятий и организаций оборонно-про- 
мышленного комплекса. 

Зпачительшо возросла иитеи- 
сивность лётной подготовки. Уже 
сегодня средний налёт на одного 
лётчика составляет 60 часов, а ведь 
до конца учебного года ещё далеко. 
Много внимания уделяем подго- 
товке молодого лётного состава. Их 
средний налёт составляет 75 часов, 
ау некоторых — уже и более 120. 

— В Вооружённые Силы интен- 


‘и порядка 70 радиолокационных 


средств. 
В соответствии с указом Пре- 
зидента Российской Федерации 


в Воздушно-космических силах 
проводится работа по персосна- 
щению воинских частей на новую 
и модернизированную технику до 
уровия 70 процептов от штатиой 
численности. Этот показатель, не- 
сомненно, будет достигнут в уста- 
новленные сроки. Отмечу, что при 
планировании модернизации Воз- 
душно-космических сил основное 
внимание уделялось — воинским 
частям постоянной готовности, а 
также тем, в которых вооружение 
и техника значительно исчерпали 
ресурсы. 


В ответе за небо Отчизны 


Воздушные рубежи России приняты под охрану более века тому назад 


— Залог успешной модернизации 
_ работа в тандеме с предприятиями 
оборонно-промышленного комплек- 
са. Как она выстроена? Удаётся ли 
достичь полного понимания между 
заказчиком и исполнителем при ре- 
ализации тактико-технического за- 
дания? 

— С предприятиями — разра- 
ботчиками и изготовителями во- 
оружения, военной и специальной 
техники мы взаимодействуем на 
всех стадиях жизненного цикла 
того или иного образца; от его раз- 
работки, серийного производства 
до сервисного обслуживания и ре- 
монта. С пелью выработки опти- 
мальных решений, своевременного 
и качественного выполнения госу- 
дарственных контрактов регуляр- 
но проводим рабочие совещания с 
участием представителей промыт- 
ленности. На них обстоятельно и 
принципиально обсуждаем возни- 
кающие проблемы, ищем пути их 
решения. 

Стоит отметить, что предири- 
ятия ОПК в последние годы ак- 
тивно участвуют в демонстрациях 
своих перспективных разработок в 
рамках различных выставок и фо- 
румов, проводимых Минобороны 
России, что, безусловно, помога- 


ст паладить качс-  ственные 
деловые отноше- ния и 
сблизиться с не- посред- 
ственными  разра- ботчи- 
ками и производи- телями 
вооружения, воен- ной и 
специальной  техни- ки. В 
связи с этим взаимо- дей- 
ствие с предприятиями я 


тыми за последние годы 
достаточно высокими темпами 
оснащения ВКС перспективными 
образцами. 

— Внедрение, доработка и со- 
вершенствование новой авиацион- 
ной техники — процесс непростой. 
Способствует ли в этом боевой опыт, 
приобретённый в Сирии? Меняются 
ли при этом методики и курсы подго- 
товки лётного состава? 

— Опыт применения авиации 
при выполнении специальных 
задач в Сирийской Арабской Ре- 
спублике выявил ряд проблем, 
которые нельзя было ВЫЯВИТЬ, 
смоделировать в условиях полиго- 
пов Минобороны. Обнаруженные 
исдостатки мы проанализировали 
и вместе с разработчиками авиа- 
ционной техники и вооружения их 
устранили. В результате совмест- 
ной плодотворной работы Воздуш- 
но-космические силы уже сегодня 
получают более совершенные ком- 
плексы. Отмечу в связи с этим, что 
вооружение вертолётов, например, 
позволяет гарантированно достичь 
поставленной цели с применени- 
ем всей номенклатуры авиацион- 
ных средств поражения, увеличена 
дальность обнаружения противни- 
ка и применения оружия. Кроме 
этого, были усовершенствованы и 
элементы комплекса бортовой обо- 
роны, что позволило повысить за- 
ЩиЩеННосТЬ этих машин. 

Тактические приёмы, разра- 
ботанные и опробованные в ходе 


выполнения задач в Сирии, также 
подвергаются всестороннему ана- 
лизу и потом используются. Полу- 
ченный опыт обязательно будет 
учтён в дальнейшем при разра- 
ботке Курсов боевой подготовки и 
методик боевого применения. Хотя 
могу с уверенностью утверждать, 
что и действующая программа об- 
учения позволяет готовить летный 
состав к выполнению всего спек- 
тра задач по предназначению каче- 
ственно и в полном объёме. 

Самос жс тлавиос, что показало 
‘участие ВКС в решении специаль- 
ных залач в Сирии, — это готов- 


Главиокомандующий Воздушно-космическими силами РФ 
генерал-полковник Виктор БОНДАРЕВ 


ность наших лётчиков к действиям 
в любой обстановке, круглосуточ- 
но, в простых и сложных метсоус- 
ловиях. 

— Одно из событий, к которому 
приковано сегодня пристальное вни- 
мание, — это Ш Армейские между- 
народные игры. Что, по вашему 
мнению, позволяет нашим лётчи- 
кам обыгрывать своих соперников 
в «Авиадартсе», а боевым расчётам 
зенитных ракетных войск и радио- 
технических подразделений первен- 
ствовать в конкурсе «Ключи от неба» 
и «Чистое небо»? Поделитесь секре- 
тами, если таковые имеются. 

— Действительно, в Армейских 
международных играх, инициати- 
ва проведения которых принад- 
лежит министру обороны России 
генералу армии Сергею Кужугето- 

вичу Шойгу, подразделе- 
ния ВКС участву- 


ют не в первый раз. > 
Что до предыдущих 
побед, то, как го- 
ворят, дома и 
стены 


ри" 


помогают. А если говорить се- 
рьёзно, здесь, как и в спорте, по- 
беждаст сильнейший. Сегодня у 
пас очень хорошо подготовленный 
соперник. Лётчики Китайской На- 
родной Республики показали вы- 
сокое мастерство в «Авиадартсе». 
Наши участники также прошли 
основательную подготовку, и я уве- 
рен, что они составят достойную 
конкуренцию нынешним  хозяе- 
вам конкурса. Напомню, что в этом 
году корикурс авиаторов впервые 
проводится за рубежом — в Китас 
на аэродромах Шуанляо, Сыпин, 
Чанчунь и полигоне Тайпинчуань. 
На мой взгляд, слагаемых успе- 
ха всегда несколько. Изначально 
это тщательный отбор и целена- 
правленная интенсивная подго- 
товка, в ходе которой учитывается 
опыт предыдущих лет и анализиру- 
ются допущенные ранее ошибки. 
Требуются грамотное использова- 
ние авиационной техники, мораль- 


ная и психологическая готовность 
выполнить поставленные задачи, 
иными словами, па кону Мастер- 
ство. Немаловажны здесь и стрем- 
ление, воля к победе. Думаю, 

всё это в совокупности и 

даёт результат, позво- 

ляющий одерживать 

победы в состяза- ш 
ниях. 

— Подготовка 
профессионалов, 
способных отстаи- 
вать честь страны 
не только в конкур- 
сах, начинается в 


вузах ВКС. Как она сегодня по- 
ставлена? 

— Система военного образова- 
ния в ВКС построена по принципу 
«образование через всю жизнь», от 
довузовской подготовки до перс- 
подготовки и повышения квали- 
фикации. При этом важнейшим 
самостоятельным компонентом в 
обучении курсантов лётных вузов 
является тренажёрная подготовка 
Сочетание принципов теоретиче- 
ского обучения, образующего базу; 
с практической отработкой на тре- 
нажёрах позволяст курсантам ак- 
тивно усваивать учебный мате- 


риал и развивать умения. При 
этом  удабтся сформиро- 
вать у них / навыки  вы- 


полнения 
операций 
та, а вы- 


не отдельных 
и режимов полё- 
работать способ- 

на основе получен- 
ных знаний решать 
задачи по  управ- 


лению 
авиационной 
техникой и сё при- 
меиснию как в штат- 
ных, так и нештатных, 
то есть аварийных ситуа- 
циях. Это достижение высшей 
ступени профессионализма в 
ходе становления курсанта как во- 
енного лётчика. 

В настоящее время в вузах Воз- 
душно-космических сил  исполь- 
зуется порядка 97 учебных трена- 
жёрных комплексов. Из них 80 
процентов — это самые современ- 
ные образцы. Учебно-тренировоч- 
ные комплексы самолётов Як-130, 
Су-34, — вертолётов  Ми-28Н, 
Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ра- 
кетных систем С-400 и зенитных 
ракетно-пушечных — комплексов 
«Панцирь-С» в полной мере удов- 
летворяют потребности сегодняш- 
его дия. 

— А как обстоят дела с подготов- 
кой лётчиков в прославленном Крас- 
нодарском высшем военном авиаци- 
онном училище? 

— Она также отвечает самым со- 
временным требованиям. На всех 
видах занятий по военно-специаль- 
ным дисциплинам курсанты изуча- 
ют, а также отрабатывают на тре- 


Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин па 
аэродроме Кант принял участие в торжественной церемонии передачи воен- 
ному ведомству Киргизии российской продукции военного назначения в рамках 


оказания безвозмездной помощи. 


Он отметил, что оказание Рос- 
сийской Федерацией восппо-тех- 
нической помощи Киргизской 
Республике имеет долгосрочную 
перспективу и направлено на 
создание надёжного оборонного 
потенциала для отражения совре- 
менных вызовов и угроз безонас- 
ности в Центрально-Азиатском 
регионе. 

Помощь эта, падо ска- 
зать, оказывалась И 
‘раньше. Но прибыв- 
шие из России 
после капи- 
тального 
ремонта 
два  са- 
молёта 
Ан-26, а также 


построенная россиянами в Канте 
авиационная тсхнико-эксплуата- 
ционная часть (ТЭЧ) для наших 
партнёров по ОДКБ сейчас осо- 
бенно кстати. Помимо постав- 
ленной техники и оборудования 
Минобороны РФ в рамках двусто- 
роннего военного и военно-техни- 
ческого сотрудничества обеспечи- 
ло поставку запчастей, агрегатов 
расходных материалов, учеб- 
ного и вспомогательного 
имущества. Всё это 
заместитель ми- 
нистра обороны 
России вместе с 
командующим 
войсками ЦВО 
тенерал-полков- 
ником  Владими- 
ром Зарудпицким и 
начальником  тене- 


Россия передала партнёрам по ОДКБ из Киргизии самолёты 
Ан-26, для которых на аэродроме Кант построена авиационная ТЭЧ 


рального штаба вооружённых сил 
Киргизской Республики генерал- 
майором Райимберди Дуйшенбис- 
вым внимательно осмотрели и ещё 
раз подчеркнули в ходе общения с 
журналистами, что во- 
енно-техническое 
сотрудничество на- 


ших стран будет 
продолжаться. 
— Наши дру- 


жественные, союз- 
нические отноше- 
ния — залог мира и 
стабильности в Цен- 
тральной Азии, — от- 
метил гсперал-лейтс- 
нант Александр 
Фомин 
—  Кирги- 
зия всегда 
может рас- 
считывать 
на нашу 
под- 
держку, 
и воору- 
жённые 


силы 


должны быть готовы к любому 
сценарию, в том числе негатив- 
ному. 

Отвечая на вопрос корреспон- 
дента «Красной звезды», генерал- 
майор Дуйшенбиев подчеркнул, что 
‘повый авиационный компонеит су- 
щественно расширит возможности 
национальной армии по выполне- 
нию перевозок различных грузов и 
личного состава, десантированию 
подразделений специального на- 
значения, проведению специальных 
операций, ведению воздушной раз- 
ведки и тд. Силы воздушной оборо- 
ны Киргизии обретут возможность 
для более широкого манёвра силами 
и средствами, в том числе в рамках 
системы коллективной безопасно- 
сти ОДКБ. 

— Существующие в Централь- 


поэтому мы наращиваем меропри- 
ягия по повышению боеготовности 
и боеспособности национальных 
вооружённых сил. В этом плане 


огромное значе- 
ние имеет оказываемая нам 
Россией военно-техническая по- 
мощь, за что мы выражаем искрен- 
нюю благодарность. 

По словам геперал-майора Дуй- 
шсибисва, летный состав и обслу- 
живающий наземный персонал, 
которые будут эксплуатировать эти 
самолёты, прошли теоретическое 
обучение и практическую стажи- 


Силы воздушной обороны Киргизии обретут 
возможность для более широкого манёвра 


силами и средствами 


ной Азии вызовы и угрозы требуют 
от нас принятия адекватных мер, 
— отметил начальник гонерально- 
то штаба ВС Киргизии. — Именно 


ровку в центрах переподготовки на 
территории России. Важно ито, что 
киргизские специалисты получили 
возможность проводить регламент- 
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нажёрах особые случаи в полёте и 
действия экипажа в соответствии с 
руководством по лётной эксплуата- 
ции изучаемого воздуптного судна. 
Чтобы не быть толослов- 
ое ным, приведу цифры 
(> курсанты-лётчики 
Ще: к окончанию вуза 
имеют налёт на 
современных 
тренажёрах 36 
часов и до 200 
— на учебно- 
боевых  само- 
лётах. 
— Виктор 
зы Николаевич, два 
—57 года назад был соз- 
‘дан новый вид Воору- 
жённых сил — ВКС. В 
его структуру наряду с Воен- 
но-воздушными силами вошли Вой- 
ска воздушно-космической обороны. 
Как изменились при этом их задачи? 
Задействованы ли части Космиче- 
ских войск в совместных учениях? 

— В настоящее время Косми- 
ческие войска продолжают выпол- 
нять задачи по своевременному 
предупреждению высшего военно- 
политического руководства стра- 
ны о ракетно-ядерном нападении, 
созданию, развёртыванию и управ- 
лению орбитальной группировкой 
космических аппаратов, по раз- 
ведке космической обстановки. И 
конечно же, являясь родом ВКС, 
они участвуют во всех мероприя- 
тиях оперативной и боевой подго- 
товки, в том числе и в совместных 
учениях в масштабе как Воздушно- 
космических сил, так и Вооружён- 
ных Сил Российской Федерации в 
целом. 

— Немаловажную задачу страте- 
тического сдерживания в воздухе вы- 
полняют и лётчики дальней авиации. 

С какой регу- 
лярностью 


— ра сегодня 


- осущест- 

вляется воздушное 
патрулирование в отдельных районах 
земного шара? 

— Как вы знаете, полёты на 
стратегическое сдерживание были 
возобновлены в соответствии с ре- 
пением Верховного Главнокоман- 
дующего Вооруженными Силами 
России в 2007 году. С тех пор они 
выполняются регулярно в соответ- 
ствии с указаниями Генерального 
штаба Вооружённых Сил страны. 

— Виктор Николаевич, наша 
встреча проходит накануне знаме- 
нательной даты — 105-летия со дня 
создания Военно-воздушных сил. 
Что бы вам хотелось сказать в пред- 
дверии этого дня личному составу, 
ветеранам? 

— Славная история Военно-воз- 
душных сил создавалась многими 
поколениями воспных лётчиков и 
авиационных специалистов, учё- 
ными, конструкторами и испыта- 
телями. Своей самоотверженной 
службой и трудом они внесли не- 
оценимый вклад в укрепление обо- 
роноспособности Отечества. 

Мы по праву гордимся напгими 
летчиками, штурманами, авиаци- 
онными специалистами, повсед- 
исвио показывающими мужсство, 
отвагу и высокий профессиона“ 
лизм на протяжении более чем ста 
лет. 

Я отвсего сердца желаю тем, кто 
выбрал судьбой авиацию, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в службе и труде на благо 
Отечества! 

Юлия КОЗАК * 
Фото Вадима САВИЦКОГО 


ные и ремонтные работы на авиа- 
ионной технике, её диагностику, 
а также развивать и повышать про- 
фессиональные навыки лётного и 
инженерно-технического состава. 

В генеральном штабе ВС Кирги- 
ЗИИ ПОЯСНИЛИ «Красной звезде», что 
дальнейшую работу по укреплению 
сил воздушной обороны республи- 
ки планируется сосредоточить на 
восстановлении аэродромной ин- 
фраструктуры путём её дооснаще- 
ния необходимым оборудованием. 


Как подчеркнул 
тенерал-лейтенант 
Алсксапдр Фомин, 


будет развиваться и 
авиабаза Кант, для 
инфраструктуры 

которой в послед- 

ние годы очень многое 

сделано как российской, так и 
киргизской стороной. Теперь здесь 
будет базироваться и авиационно- 
транспортная эскадрилья одной 
из воинских частей сил воздушной 
обороны Киргизии. 

— Мы будем совместно эксплуа- 
тировать аэродром в Канте, а наши 
лётчики плечом к плечу будуг вы- 
полнять поставленные перед ними 
учебные и боевые задачи, — отме- 
тил заместитель министра обороны 
России. — Для этого здесь создано 
всё исобходимос. 

Убедиться в этом все смог- 
ли в тот же день, когла один из 
переданных республике военных 
транспортников совершил демон- 
страционный полёт: 

Владимир МОХОВ * 
Фото автора 
Кант 


---------- 


еж КИ(НАЯ ЗВВАА В )енно- 1 итель ЫЙ вом ексв,2011 году 


Завершено строительство многоэтажного жилого дома 
с комфортабельными квартирами в Нахабино 


Две казармы и столовая в военном городке № 85/2. 'Центр подготовки специалистов принял от строителей 
теперь радуют новым обликом, обустроенностью и комфортом ‘новые объекты для хранения и обслуживания техники 


ее 


Всегов 2017 году, 


На уровне но тробований века роконтрумрова 
ЕЕ комплекс с гибридной операционной 
й ЦВКГ им. А.А, Вишневского» 
Солнечногорск 4 
Нахабино 


Красногорск 
т р 


планируется ввести в. эксплуатацию, Кубинка” $ 
кт для ения стационарного ракетного. М 
пометка пре ремонтов в а сроки ЭЛ | 6) осква 


зданий и сооружений) 
Серпухов-1 сх 


Е реконструкции дооснащён новейшим. рудованиам 
кругл ного использования новый 
___ консультативно-диагностического центра о 


БЪЕКТОВ. т ИНФРАСТРУКТУРЫ 


а в пгодуг у 


Создана обладающая универсальными возможностями позиция 
западного модернизированного командного пункта 
ЕДИНОЙ космической системы 


Каменск-Уралыь г. 


\ ЖЖ: 


2 да 


[9:] ВВС кВ ВМФ 


6$ РВСН ВДВ 


Табжное 


Сапогово 


Военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны 
строители порадовали прекрасным детским садом 


Самым строгим требованиям теперь отвечают объекты 
Новой парковой зоной и технической территорией построенные для дежурной позиции зенитных ракетных. 'На общевойсковом полигоне Восточного военного округа 


в гарнизоне будут гордиться долгие годы дивизионов доведено до совершенства обустройство всех объектов 


В Каменске-Уральском. 


Труд строителей по реконструкции аэродрома Моздок 
воздуха стало на два многоквартирных жилых дома больше 


хорошо виден даже с 


иги ия" т авньлх 
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В подмосковном Алабине па международном конкурсе «Танковый би- 
атлон», проходящем в рамках Ш Армейских международных игр — 
2017, завершились полуфинальные заезды танковых экипажей. По их 
итогам определились четыре лучшие комаиды, которым предстоит 
борьба за победу в финальной эстафете 12 августа, в день закрытия 


АРМИ-2017. 


Напомним, что в первом по- 
луфинале «Танкового биатлона» 
победила российская команда с 
результатом 1 час 32 минуты 30 
секунд (поразив из 24 мишеней 
21). Азербайджанские тапкисты 
стали вторыми — | час 56 ми- 
нут 22 секунлы. Команда Сербии 
«отстрелялась» за | час 59 минуг 
53 секунды. Время танкистов 
Киргизии — 2 часа 17 ми- 
нут 53 секунды. 

Российская 


команда вы- 
ступала на 
танке  крас- 


ного цвета. В 
эстафетной 
гонке  крас- Г 

ный танк 

первым занял 

экипаж под 

командова- 

нием старшего 

сержанта Алсксан- 

дра Демьянова (павод- 
чик-оператор сержант Илья 
Ишимов, механик-водитель 
старший сержант Игорь Шиле- 
нин). За ними эстафетную палоч- 
ку приняли командир танка сер- 
жант Владимир Корнев, навод- 
чик-оператор младитий сержа 
Владимир Воронин, механик-во- 
дитель младший сержаит Алск- 
сей Бакулев. Завершили гонку 
командир танка старший лейте- 
нант Леонид Петров, наводчик- 
оператор сержант Фёдор Пете- 
лин, механик-водитель младший 
сержант Михаил Половников. 

Лучшими по итогам второй 
полуфинальной эстафеты стали 
белорусские танкисты со вре- 
меисм 1 час 39 мипут 48 секупд. 
Команда Монголии финиширо- 
вала со временем 2 часа 15 минуг 
2 секунды. Танкисты из Армении 
завершили гонку с показателем 
2 часа 16 минут 56 секунд, а ко- 
манда Казахстана после старта 
пришла к финишу через | час 49 
минут 39 секунд. 

Вчера па старт вышли послед- 
ние четыре команды. Команда 
Индии выступала на танке Т-90, 
китайские танкисты — на тан- 
ке Туре 96В. Танковые экипажи 
Ирана и Венесуэлы соревнова- 
лись на танках Т-7253 

По итогам трёх полуфиналь- 
ных эстафет в финал «Танкового 
биатлона» вышли команды Рос- 
сии, Китая (командиры экипа- 
жей лейтенанты Чжан Кэхай, 
Чжоу Бо, сержант Хуан Кэцзюн), 
Белоруссии (командиры экина- 
жей старший прапорщик Сер- 
тей Махно, старший лейтенант 
Павел Марковец, капитан Дми- 
трий Артёмочкин) и Казахстана 
(командиры экипажей старшие 
лейтспанты Опалбай Бакытулы, 
Гламан Абашев, Асылбск Мусур- 
манкулов). 

Примечательно, что в этом 
году в полуфинальных эстафе- 
тах маршруты заездов и поря- 
док поражения целей команды- 
участницы узнавали лишь перед 
стартом. 

Как рассказал главный судья 
конкурса «Танковый биатлон» 
полковник Ромап Бинюков, кон- 
верты, в которых находились че- 
тыре различных варианта марш- 
рутов заездов и поражения целей, 
вскрывались на судейской пло- 
щадке на Кургане Славы за не- 
сколько минут до начала гонки. 

— Только после этого коман- 
ды стран-участниц узнавали, ка- 
кой именно порядок поражения 
целей и прохождепия трассы их 
ждёт, — отметил полковник Би- 
нюков. — Во многом благодаря и 
этому интрига состязаний сохра- 
нялась практически до оконча- 
ния последнего полуфинального 
заезда. 

Условия проведения финаль- 
ной ‘афеты будуг схожими с 
правилами полуфинала. Каждая 
команда выступит па одном ос- 
новном танке, меняя экипажи по 
принципу эстафеты после про- 
хождения каждым маршрута дли- 
ной 16,4 км (4 круга по 4,1 км) с 


различными препятстви- 
ями («Участок 
заграж- дений 
и ма | 

иеври- 


«Брод», «Колейный проход в 
минно-взрывных заграждениях», 
«Курган», «Огненная полоса», 
«Противотанковый ров с прохо- 
Дом», «Макет колейного моста», 
«Гребёнка», «Эскари» и «Косогор») 
и стрельбы по 8 целям (это три ми- 
шени «танк», три мишени «РПТ» и 
по одной — «вертолёт» и «противо- 
танковое орудие — наземная уста- 
новка ПТУР») с различных 
дистанций. Стрельба бу- 

Дет вестись из танко- 

вой пушки с ходу, 

из спарснного и зс- 

питного пулемётов 

с места. Всего тан- 

кисты каждой ко- 

манды преодолеют 

912 кругов, стремясь 

поразить 24 мишени 


и показать лучшее 
Все 


время. танки 
четырёх стран стартуют 
одповремепно. 

Добавим, что вчера на по- 
лигоне Алабино состоялась тор- 
жественная церемония награж- 
дения победителей и призёров 
этапа «Индивидуальная гонка». 

Открывая перемонию, глав- 
нокомандующий Сухопутными 
войсками России тенерал-пол- 
ковник Олег Салюков отметил, 
что в течение почти двух недель 
все с большим интересом сле- 


ще, а болельщиков — за горячую 
поддержку любимых команд. 
Уважасмыс танкисты, вы всс без 
исключения заслуживаете глубо- 
кого уважения и самой высокой 
оценки, но «Танковый би- 
атлон» — это соревнова- 
ния, в которых долж- 
ны быть определены 
лучшие. Настало 
время объявить ре- 
шение судейской 
коллегии и вручить 
награды победите- 
лям. 
За третье место на 
этапе «Индивидуаль- 
ная гонка» медаля- 
ми, диплома- 
ми и ску- 


штаба — первый заместитель 
главпокомапдующсего Сухопут- 
ными войсками генерал-лейте- 
нант Владимир Попов и замести- 


лучшим признали механика-во- 
дителя из команды Казахстана 
старшего сержанта Марата Тусу- 
пова. 

В номинации за «За волю к 
победе» победил механик-води- 
тель танка из команды Армении 
рядовой Айк Григорян. 

В номинации «За уме- 
лое руководство танко- 
вым экипажем» приз 


получил командир тан- | 
ка из команды р 


_ КАСНАЯ ЗВВАА 


ной организации «Федерация 
«Танковый биатлон» Александр 
Куликов. 


Конечно, танковый биатлон 
— это множество разного рода 
цифр. Но это ещё и человече- 
ские переживания, чувства, че- 
ловеческая память. Я убеж- 


р 3 


Казахстан 


В Алабине всё жарче 


Российские, китайские, белорусские и казахстанские танкисты пробились в финал 
международного конкурса «Танковый биатлон» 


дили за напряженной борьбой 
самых достойных, самых умелых 
тапкистов из 19 государств, ко- 
торые состязались в искусстве 
управления многотонными ма- 
шинами и выполнения сложных 
‘учебно-боевых задач. 

— Многие из вас впервые уча- 
ствовали в подобного рода со- 
ревнованиях и сразу же показали 
высочайшее профессиональное 
мастер- 
ство, 
про- 
явили 
сплочён- 
ность и не- 
сгибаемую 


терами награждён российский 
экипаж сержанта Владимира 
Корисва. 

За второе место медали, ди- 
пломы и автомобили «Лада Тран- 
та» вручили российскому экипа- 
жу старшего лейтенанта Леонида 
Петрова. 

Российскому экипажу старше- 
то сержанта Александра Демьянова 
‘были вручены медали и дипломы. 


тель главнокомандующего Сухо- 
путными войсками по вооружс- 
нию генерал-лейтенант Виктор 
Лизвинский. 

В номинации «За уверенность 
и профессионализм» победил 
командир танка из команды 
Сербии младший лейтенант 
Младен Икич. 

В номинации «За вер- 
ность традициям» луч- 


} 


Азербайджана прапорщик Али- 
карам Бадалов 

В номинации «За высокое ма- 

стерство» был паграждёи навод- 

чик-оператор танка из команды 

Венесуэлы старший лейтенант 

Наварро Диего Рафаэль 

В номинации «За 

освоение новой тех- 

ники» награды 

получили 

коман- 

дир 


дён: пройдут годы, десятилетия, 
а участники этих интереснейших 
состязаний будут их вспоминать, 
рассказывать о пих паследни- 
кам, бережно хранить завоёван- 
ные в отчаянных гонках награ- 


ды, связанные с состязаниями 
сувениры 

Итак, впереди са- 
мое главное — финал. 
Нам оста- ётся узнать 
и мена всех, кого мы 
будем вправе назы- 


вать лучшими 
танкистами 
планеты. 
Дорога 

к этому 

зва- 


Впереди самое главное — финал. Нам остаётся узнать имена всех, кого 
мы будем вправе называть лучшими танкистами планеты 


Порядок поражения целей и прохождения трассы команды узнают 
за несколько минут до начала гонки 


волю к победе, — сказал глав- 
ком, обращаясь к участникам 
конкурса. — Благодарю всех за 

незабываемое  зрели- 


Кроме того, состоялось на- 
траждение в отдельных номина- 
циях. Масштабные модели тан- 
ков Т-72Б вручали начальник 


шим стал наволчик-оператор 
танка из команды Таджикистана 
старший лейтенант Байрат До- 
влатов. 

В но- 
мина - 
ции «За 
отлич- = 
пос во- $ 
ждение 
танка» 


озвиаеете— >. 


танка из Лаоса старший лейте- 
нант Висисомбат Чампсамон, на- 
водчик-оператор из Уганды Ри- 
чард Памуфисимба, мсханик-во- 
дитель из Зимбабве капрал Инок 
Мушуре. 

Памятные подарки тренерам 
всех команд вручил вице-прези- 
дент международной обществен- 


нию тяжела. Другой она, как и 

ратная служба в целом, и быть 
не может. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ х 

Фото Вадима ГРИШАНКИНА 

и Надежды ТИХОМИРОВОЙ 


Алабино 


Белоруссия 
КР” 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫМ И СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЕМ 


жж ЗОО жж 6 
о 


приняты на проходят поступили 
военную службу — мероприятия на военную службу 
за неделю отбора за неделю 


постоянным ЖИЛЬЕМ служебным жильём $& 
4 о СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
в. — за последнюю неделю введены в эксплуатацию — 
Е: — Эл. 
Чкаловский 


зонах военных городков в Ленинградской 
в Московской обл | области и Республике Бурятия 


САУ «Мста-СМ» истребителя Су-30СМ 
ыО—_ ОПравленыв воска 


УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 


экспедиции 
| не О] & й | 1 [= объекты инженерной инфраструктуры, я 
виюле 2017 г | погибших танка самолёт ар казарменно-жилищного фонда, социально-бытового й:= [= 
` воинов «Иермаю — «Азрокобра» орудие и административного назначения на территории 


обнаружено в экспедициях военных городков в Севастополе, Московской и Волгоградской областях 


КРАСНАЯ ЗВВАА 


Флотские приоритеты |1 


На Черноморском флоте уделяют особое внимание спорту 


Эти составляющие жизнедеятельности и процесса обучен 


ия военнослужащих играют огромную роль в укреплении 


боевой готовности подразделений и воинских частей. В Вооружённых Силах РФ разработаны единые нормативы 


по физподготовке и требования к её организации. Но у каж 


дого вида Вооружённых Сил имеются дисциплины, боль- 


ше других способствующие успешному выполнению тех или ипых специфических задач. 

Как организована работа на кораблях и в подразделениях, что помогает морякам-черноморцам добиваться 
успехов па различных спортивных форумах, рассказал помощник командующего флотом по физической подготовке 
— начальник физической подготовки Черноморского флота капитан 2 ранга Олег ХОМЕНКО (на снимке). 


— Какие направления в развитии физподготовки и 
спорта считаете приоритетными и культивируете на фло- 
те? 

— Безусловно, физическая подготовка и спорт — 
это не только залог здоровья, но и важные слагаемые 
босвой готовности. Помимо обязатсльных плановых 
занятий, мы активно развиваем спортивно-массовую 
работу, обеспечиваем деятельность секций, настой- 
чиво приобщаем к физкультуре военнослужащих, 
членов их семей и гражданский персонал. Большое 
внимание также уделяем созданию благоприятных 
‘условий для этих занятий. 

Ежегодно у нас проходят бо- 
лее 300 спортивных турниров и 
чемпионатов, в которых вместе 

с воспиослужащими участвуют 
представители спортивных фе- 

Дераций Крыма и Севастопо- 

ля. В последнее время наши 
команды не раз участвовали 


5 в спартакиадах ЮВО, где 
5 выиграли ряд чемпион- 
ских титулов. Мы, напри- 

мер, завосвали немало 

других  паград. В том 


числе стали триумфаторами первенства ВМФ по ар- 
мейскому рукопашному бою и спортивному ориен- 
тированию. В этом году впервые на Черноморском 
флоте провели чемпионат Вооружённых Сил РФ по 
водно-моторно- му спорту и заняли первое ме- 
сто среди семи комапд флотов и воспных 
округов. Так \ что мы активно развиваем 
практически © = \ все военно-прикладные и 
специаль- | \ 
ные виды 
спорта 

Не без 
гордости 
отме- 


чу, что 


и физической подготовке 


черноморцы стали победителями спартакиады ВМФ 
в 2016 году. В состязания входили гребля на шлюпках, 
парусные гонки на шлюпках, спортивное ориенти- 
ровапис, стрельба из штатного или табельного ору- 
жия, армейский рукопашный бой, плавание, гиревой 
спорт Конечно, мы особенно уважаем «морские» 
виды спорта — греблю на шлюиках, плавание, в том 
числе в военной форме с автоматом и в обуви, а также 
ряд других прикладных дисциплин: 

— Спортивный клуб «Черноморец» известен за пре- 
делами Крымского полуострова. Расскажите о нём. 

— «Черноморец» создавался с целью развития 
спорта и сго популяризации среди восппослужащих, 
Членов ИХ семсй и местпого населения, а также фи- 
зического и духовного воспитания детей всех возрас- 
тов. Клуб объединяет команды по футболу, волейболу, 
морскому многоборью, боксу, армейскому рукопаш- 
ному бою, армспорту, пауэрлифтингу, триатлону, ба- 
скетболу и парусному спорту. Среди воспитанников 
клуба есть чемпионы России и Европы, а им на смену 
уже приходят талантливые ребята, способные достичь 
многого. Большую поддержку клубу и организации 

спорта в целом оказыва- 
ет командующий Черно- 
морским флотом адмирал 
Александр Витко. Он своим 
личным примером убеж- 
дает военнослужащих, что 
занятия физической под- 
тотовкой и спортом — одно 
из основных направлений 
босвой подготовки. 
— Для многих, думаю, 
будет новостью, что у 
вас есть и своя хоккей- 
ная команда. Как уда- 
лось её создать? 

— К традиционным 
видам спорта у нас дей- 
ствительно  добавил- 
ся хоккей с шайбой. 
Приказом командую- 
щего Черноморским 
флотом в декабре 2015 


года была создана хоккейная команда «Черноморец», 
в основной состав которой вошли представители во- 
инских частей флота. А в июле 2016 года была созда- 
на детская хоккейная команда «Юный черноморец», 
в которой ныне занимаются 68 ребят в возрасте от 5 
до 19 лет. По итогам сезона 2016 года наша команда 
взрослых заняла второе место в Крымской ночной 
хоккейной лиге, опа успошио выступила и па Фести- 
вале лиги в Сочи в мае 2016 года. 

— Что намечаете на ближайшее будущее? 

— Намерены завоевать первое место на чемпиона- 
те Вооружённых Сил РФ 2017 года по пауэрлифтинту, 
то есть троеборью классическому. Чемпионат впервые 
пройдёт осенью. Спортсмены сборной Черноморско- 
го флота, куда входят и военнослужащие-женщины, 
ныне усиленно тренируются. Кроме того, планируем 
ещё настойчивее развивать как военно-прикладные, 
так и новые виды спорта. 

Олег ГРОЗНЫЙ х* 
Фото автора и спорткомитета ЧФ 


Александра МИХАЙЛОВА 


г. Чита 


Милые девушки, коллеги-фо- 
тографы, товарищи по строю! 

Приглашаем вас принять уча- 
стис в конкурсе нашей газеты 
«Мисс «Красная звезда». 

Творческое мастерство фото- 
трафов и красоту представитель- 
ниц силовых структур России смо- 
гуг оценить все читатели «Красной 
звезды». Для участия в конкурсе 
необходимо прислать в адрес ре- 
дакции снимок портретного плана 
с высоким разрешением (240 4р1), 
‘указанием имени и фамилии мисс, 


места её проживания, службы, кон- 
тактного телефона, а также данных 
‘об авторс фото. Советуем сопрово- 
дить письмо исбольшим рассказом 
о себе. 

А ещё просим о строгом соблю- 
дении правил ношения военной 
формы одежды. 


9ТО НАДЕЖДЫ ТИЗОМИРОВОЙ 
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«Дважды чемпион Грузии Ба- 
адур Джобава кавалерийскими 
ходами добивается ретающего 
перевеса. Г. Попов». 


«Гроссмейстер  Баадур 
Джобава в позиции 
№ 615, конечно, 
усмотрел слабос 


место у чёрных — 
положение сло- 

на на поле В5. 

Спасибо вам и 
троссмейстерам 

за интересную 

позицию. Очень 

ждём очередные 

задания. Е. Еме- 
льянов». 

«Учитывая  не- 
устойчивое положение 
слона на №4, после 1. КБ 
С#5 2. №4 занавес можно опу- 
стить. П. Пидлисный». 

Какую слабость в позиции 
чёрных увидел Баадур? Этот во- 
прос газета «Красная звезда» 


задала читателям 14 июля. В 
тот день на диаграмме задания 
№ 615 была позиция из партии 
Баадур Джобава — Самвел Тер- 
Саакян, сыгранной в 
Минске на чемпи- 
онате Европы — 
2017. За доской 

эта встреча за- 
кончилась та- 

кими ходами: 

24. КБ С63 

25. ЛИ С85 

26. [4 Ла8 27. 

КЬ4 ЛЬ2 28. 

К:сб 1-0. Ко 

времени  сда- 


ской службы запаса П. Пидлис- 
ный (Санкт-Петербург), рядовой 
в отставке Г. Беланов (Верхнед- 
непровский, Смоленская об- 
ласть), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), старший 
лейтспапт в отставке Ю. Лалак 
(Москва), старший лейтенант 
запаса С. Никифоров (Лабытнан- 
ти, Ямало-Ненецкий автоном- 
ный округ), В. Сажин (Шатура, 
Московская область), А. Чумак 
(Йошкар-Ола, Республика Ма- 
рий Эл). 

Читатели благодарят редак- 
цию за подбор позиций и ждут 
очередные задания.  Зиачит, 
вновь приглашаем «на зарядку»! 

В задании № 619 — позиция 
из партии Владислав Артемьев 
(Россия, год рождения — 1998, 
Эло — 2695) — Илья Смирин 
(Израиль, 1968, 2644), сыгран- 
ной в Минске на чемпионате 
Европы — 2017. Какой вариант 
избрал юноша, чтобы ис дать со- 


1россмейстер Владислав АРТЕМЬЕВ 


чи обзора решений ход 
конём на [5 предложили Г. По- 
пов (Якутск, Республика Саха), 
капитан в отставке Е. Емельянов, 
А. Борзенков (оба — Самара), 
старший лейтенант медицин- 


пернику добиться ничьей? Ис- 
кать 3 хода Владислава, как и ре- 
шать все еженедельные задания, 
можно 4 недели. Допускаются 
задержки с ответами на задания 
из отдалённых гарнизонов и баз. 


Задание № 619 (еженедельное) 
Владислав Артемьев — 
Илья Смирин 


Ход белых 


Свои решения присылайте по 
адресу: 123007 Москва, Хоро- 
шевское шоссе, 38, редакция га- 
зеты «Красная звезда». 


Информация. Клуб «По ко- 
нямь № 217 с итогами конкурса- 
чемпионата Вооружённых Сил РФ 
вышел 28 июля; выход клуба «По 
коням, № 218 запланирован на 30 
августа. 


Мастер ФИДЕ 
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ * 


0,9:15, 10:05 - «Красный 
цвет папоротника», Телесери- 
ал. 1-4-я серии (16+) 


10:00, 14:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 

12:20, 13:15, 14:05 - «Пропавшие среди жи- 

вых», Худ. фильм (12+) 
14:20 — «Конец императора тайги». 

Худ. фильм 
16:15 - «Если враг не сдаётся...» Худ. фильм (12+) 
18:40, 23:15 — Дневник АрМИ-2017 
1 


„А зори здесь тихие». 


$ 


23:30 - «Горячая точка». Худ. фильм (12+) 
00:55 - «Сквозь огонь». Худ. фильм (12+) 

2:25 - «Без особого риска». Худ. фильм 

4:00 — «Следую своим курсом». Худ. фильм (6+) 


12.08.2017 

6:00 — «Егорка». Худ, фильм 

7:25 — «Хроника пикирующего бомбардиров- 
щика». Худ. фильм 


Лучший снимок месяца бу- | 9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ 
дет определён по итогам ва- | 9:15 - «Легенды музыки». «Песняры» (6+) 
шего голосования па сайте | 9:40 — «Последний день». Георгий Жуков (12+) 


эму. ге@аг.ти в разделе «Творческий 
конкурс». 


Электронная почта конкурса: ип15зге4$аг@уап4ех.ги 
Контактный телефон: 8 (903) 734-21-10. 
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0 -«НЕ ФАКТЬ (6+) 

00 - «Загадки века с Сергеем Медведе- 
вым». Док. сериал (12+) 

0 — «Улика из прошлого» (16+) 

}5 — «Научный детектив» (12+) 


13:15 - «Ноль-седьмой» меняет курс». Худ. 
‘фильм (12+) 
15:15 - «Небесный тихоход». Худ. фильм 


И > 
17:00 - Танковый биатлон. Финальная эстафета. 
18:10 - «ЗАДЕЛО! с Николаем Петровым 
18:55, 19:30 — «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+) 
20:00 - Церемония закрытия Армейских 
международных игр - 2017 
22:00, 23:15 - «Балтийское небо». Худ. фильм 
(6+) 
1:35 — «Конец императора тайги». Худ, фильм 
3:25 - «Пропавшие среди живых», Худ, фильм 
(12+) 
«Оружие ХХ века». Док, сериал (12+) 


13.08.2017 

5:40 — «Девочка ищет отца». Худ. фильм (6+) 

7.30 — «Сквозь огонь», Худ, фильм (12+) 

9:00 - НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым 

9:25 — «Служу России» 

9:55 — «Военная приёмка» (6+) 

10:45 -— «Политический детектив» (12+) 

11:10, 12:00, 12:50, 13:15 — «Теория заговора» (12+) 

13:00 - НОВОСТИ ДНЯ 

13:55 - «Титаник». Док. драма. 1-2-я серии (12+) 

15:55 - «Рысь». Худ, фильм (16+) 

18:00 - НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 

18:40 — «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Док. сериал (16+) 


5:05 
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20:15 - «Незримый бой». Док. сериал (16+) 

21:55 - «Ноль-седьмой» меняет курс». Худ, 
фильм (12+) 

23:45 - «Риск без контракта». Худ. фильм 
(12+) 

1:25 — «,..А зори здесь тихие», Худ, фильм (12+) 

5:10 - «Прекрасный полк. Софья». Док. 
фильм (12+) 


ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
а «Ноль-седьмой» меняет курс 


Россия, 2006 


Режиссёр — В. Потапов 
Композиторы — В. Лебедев, Р. Дормидошин 

В ролях: С. Маховиков, А. Тараторкина, С. Бата- 
лов, Д.Муляр, В. Меньшов, М. Жигалов 

Боевик 

Российские специалисты создали устройство, по- 
зволяющее нашим самолётам становиться неви- 
димыми для радаров, Экипаж Ту-160, состоящий из 
трёх военных лётчиков и лётчицы-испытательни- 
цы, принимает участие в совместных с НАТО уче- 
ниях в Атлантическом океане. А в это время терро- 
ристическая группа разрабатывает операцию, цель 
которой — захватить в воздухе Ту-160 и завладеть 


<екретным устройством. 
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; ЗВО (Санкт-Петербург) - 8-812-272-58-25; 


